КРАТКИЕ ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 152мм Г 2А65 и 152мм СГ 2С19 


Заряд полный (ОФ-25, ОФ-540, ОФ-540Ж) взрыватель РГМ-2 


Д Пр АХтыс Во Вб 2 А?у/ АХч АХн АХнн АХт АХуо а. Өс Үс іс Үз Убюл Д 
м тыс м м м тыс - тыс - м- м + м - м - м - гр,м град м/с сек м м м 
4000 53 61 24 0,9 1 3 17 П 0,04 21 68 31 3,9 482 7,1 61 0 4000 
8000 139 36 38 2,0 4 6 78 39 0,29 80 114 8 20 13 344 17 363 400 8000 
9000 169 31 42 2,5 4 7 102 48 0,42 99 123 10 07 16 325 20 513 600 9000 
10000 203 28 45 3,0 5 8 131 56 0,58 121 131 1210 20 315 24 705 900 10000 
11000 241 25 48 3,6 6 9 164 63 0,77 144 137 14 27 24 310 27 947 1200 11000 
12000 283 22 50 4,3 8 10 201 69 0,96 168 144 17 00 28 307 31 1240 1600 12000 
13000 331 20 53 5,2 9 П 240 74 1,12 192 150 19 50 32 307 35 1600 2100 13000 
15000 442 16 59 7,4 12 12 327 87 1,29 240 162 26 31 41 312 44 2550 3500 15000 
Д Пр АХтыс Д Пр АХтыс Д Пр АХтыс Д Пр АХтыс Д Пр АХтыс 

9000 169 31 10000 203 28 11000 241 25 12000 283 22 13000 331 20 
200 175 31 200 210 27 200 249 24 200 292 22 200 341 20 
400 182 30 400 218 26 400 257 24 400 302 21 400 351 19 
600 189 29 600 225 26 600 266 23 600 ЗИ 21 600 361 19 
800 196 28 800 233 25 800 274 23 800 321 21 800 372 18 

Заряд второй (ОФ-25, ОФ-540, ОФ-540Ж) взрыватель РГМ-2 
Д Пр АХтыс Во Вб 2 А?уу АХч АХн АХнн АХт АХуо а. Өс Үс іс Үз Убюл Д 
м тыс м м м тыс - тыс - м- м“ м- м- м- гр,м град м/с сек м м м 
3000 63 39 П 0,7 1 3 16 7 0,02 15 52 3 48 4,6 389 6,7 55 0 3000 
4000 91 34 12 1,0 2 4 29 12 0,05 26 65 5427. 7,1 356 9,4 109 100 4000 


Д Пр АХтыс Во Вб 2 А?у/ АХч АХн АХнн АХт АХуо а. Өс Үс іс Үз Үбюл Д 
5000 123 29 14 1,4 3 5 48 18 0,11 41 76 7-93 10 330 12 190 200 5000 
6000 160 26 15 1,9 3 6 73 24 0,19 60 86 9 34 13 314 16 305 400 6000 
7000 201 23 17 2,5 4 7 104 29 0,29 81 93 12 02 17 305 19 458 600 7000 
8000 246 21 18 3,3 5 8 139 33 0,38 105 100 14 46 21 299 23 655 900 8000 
9000 296 19 19 4,3 6 9 178 38 0,44 129 106 17 46 25 296 27 903 1300 9000 
10000 352 17 21 2:5 8 10 219 44 0,48 154 11 21 07 30 294 31 1210 1700 10000 
Д Пр АХтыс Д Пр АХтыс Д Пр АХтыс Д Пр АХтыс Д Пр АХтыс 

5000 123 29 6000 160 26 7000 201 23 8000 246 21 9000 296 19 
200 130 28 200 167 25 200 209 23 200 256 21 200 307 19 
400 137 28 400 175 25 400 218 22 400 266 20 400 318 18 
600 144 27 600 184 24 600 227 22 600 276 20 600 329 18 
800 152 26 800 192 24 800 237 21 800 286 19 800 341 17131 

Заряд третий (ОФ-25, ОФ-540, ОФ-540Ж) взрыватель РГМ-2 

Д Пр АХтыс Во Вб 2 А?уу АХч АХн АХнн АХт АХуо а. Өс Үс іс Үз Убюл Д 

м тыс м м м тыс- тыс- м- м + м/с сек м м м 
4000 131 24 13 1,1 2 5 48 П 313 П 157 100 4000 
5000 175 22 15 1,7 3 6 79 14 302 15 268 300 5000 
6000 224 20 16 2,3 4 6 115 18 294 18 417 500 6000 
7000 277 18 18 3,2 5 7 153 22 288 22 613 700 7000 
8000 337 16 19 4,2 6 8 193 27 284 26 864 1000 8000 
9000 404 14 21 2:9 8 8 232 32 282 31 1190 1400 9000 
10000 486 П 23 7,1 10 9 270 38 283 36 1630 1800 10000 
11000 603 6,2 25 9,4 13 10 307 45 0,37 191 110 36 П 44 287 43 2340 2500 11000 


Д Пр АХтыс 
5000 175 22 
200 185 21 
400 194 21 
600 204 20 
800 214 20 


Д Пр АХтыс 
7000 277 18 
200 289 17 
400 300 17 
600 312 17 
800 324 16 


Д Пр АХтыс 
8000 337 16 
200 350 16 
400 363 15 
600 376 15 
800 390 14 


Д Пр АХтыс 
9000 404 14 
200 419 13 
400 435 13 
600 451 12 
800 468 П 


Д Пр АХтыс 
10000 486 П 
200 505 10 
400 526 9,3 
600 549 8,4 
800 574 7,4 


